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STANISŁAW 


DRABIK 


SPIEWAK | REZYSER OPEROWY, ZALOZYCIEL | PIERWSZY 
DYREKTOR OPERY DOLNOSLASKIEJ WE WROCLAWIU 


ODZNACZONY JUGOSŁOWIAŃSKIM ORDEREM ŚW. SAWY, 
KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI, 
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI 


Zmarł dnia 20 stycznia 1971 r. 


POGRZEB ODBĘDZIE SIĘ DNIA 25-GO STYCZNIA 1971 ROKU 
O GODZINIE 12 NA CMENTARZU RAKOWICKIM 


CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI! 


KRAKOWSKI ODDZIAŁ SPATiF 


USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY 
STOLARZY I PRACOW. POGRZEBOWYCH 
Zakład Nr 1 
Kraków, plac Szczepański 2 — Telefon 555-67 


D. Z. 1060/71 - M-4 (749) - 30 
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